Dr Chettouf.M Anatomie de l’oreille 


L. Généralités 
L’oreille est l’organe de l’audition, c’est également l’un des éléments essentiels pour assurer 
l'équilibre. 
Elle est située à la partie latérale du crâne, dans une partie de l’os temporal appelé le rocher. 
Anatomiquement on distingue trois parties : 
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IL. Oreille externe : 


Elle comprend deux parties : 


Le pavillon : expansion lamelleuse armée de fibrocartilage sauf au niveau du lobule. 





Le conduit auditif externe (CAE) : formé d’un segment externe cartilagineux (1/3 externe) et d’un 
segment interne osseux (2/3 internes) 





IIL. Oreille moyenne : 


Elle est formée de cavités (caisse du tympan qui abrite la chaine ossiculaire et cellules mastoïdiennes) 
aérées par la trompe d’Eustache qui débouche dans l’arrière du nez appelé cavum. 
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1) Tympan : 


Sépare l’oreille externe de l’oreille moyenne. 


Membrane semi transparente de 10 mm de diamètre, constitué de deux segments : 


Pars tensa : résistante (car dotée d’une couche intermédiaire fibreuse), en forme d’entonnoir dont le 
sommet est l’ombilic 


Pars flaccida (Schrapnell) : s’insère au-dessus des ligaments tympano malléaires, moins résistante 
car dépourvue de la couche fibreuse 
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OTOSCOPIE : 
Un tympan normal est semi transparent, gris perle, brillant. 
On y voit: ° la courte apophyse du marteau et le manche qui se termine au niveau de l’ombilic. 


* le triangle lumineux en antéro inférieur. 
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Il est habituellement divisé en 4 quadrants par deux lignes : l’une passant par l’axe du manche du 
marteau et l’autre perpendiculaire à la première et passant par l’ombilic 
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PS: Postéro-Supérieur 
: PI: Postéro-Inférieur  ! 
4 parties du tympan n'en 
AI: Antéro-Inférieur 


2) Osselets : 
Au nombre de trois, articulés entre eux, permettant de transmettre les vibrations à l’oreille interne : 
+ Le marteau ou malléus 
+ L’enclume ou incus 
+ L'’étrier ou stapes 


L’étrier est directement au contact des liquides de l’oreille interne par l’intermédiaire de sa platine qui 
en s’enfonçant dans la fenêtre ovale de l’oreille interne lors des mouvements de la chaine ossiculaire 
mobilise les liquides de l’oreille interne. 
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3) Cellules mastoïdiennes 


Ce sont de petites cavités qui prolongent la caisse du tympan vers l’arrière dans une partie du rocher 
appelée mastoïde. 


La plus volumineuse de ces cellules est appelée l’antre mastoïdien. 
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4) Trompe auditive : 
Conduit osseux et fibro-cartilagineux reliant la caisse du tympan au rhinopharynx. 


Assure deux fonctions principales : 


- L'équilibre entre la pression de l’oreille moyenne et celle du milieu extérieur. 


* Protection mécanique empêchant le passage des sécrétions nasales vers l’oreille moyenne 


IV. Oreille interne ou Labyrinthe : 


L’oreille interne est constituée d’une coque osseuse qu’on appelle labyrinthe osseux qui contient : 


+ Dans sa partie antérieure : la cochlée ou limaçon, organe de l’audition 


° Dans sa partie postérieure : l’organe de l’équilibre formé par les canaux semi circulaires et le 
vestibule 
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Cette capsule osseuse est remplie d’un liquide, la périlymphe, qui protège le labyrinthe membraneux . 
Le labyrinthe membraneux épouse les contours du labyrinthe osseux et se subdivise en 2 parties : 


* une partie antérieure ou canal cochléaire (responsable de l’audition) 
° une partie postérieure composée de l’utricule, du saccule et des canaux semi circulaires 
(responsable de l’équilibre), 


il constitue un ensemble de vésicules et de canaux contenant l’endolymphe 


Labyrinthe membraneux (d'après Krieg) 


1 - Canal semi-circulaire supérieur 
2 - Canal semi-circulaire externe 

3 - Canal semi-circulaire postérieur 
4 - Ampoule 

5 - Utricule 

6 - Saccule 

7 - Fenêtre cochléaire 
8 - Macule du saccule 
9 - Macule de l'utricule 
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Elle fait apparaitre trois conduits : 


1) Canal cochléaire : contient l’endolymphe, situé entre la rampe vestibulaire en haut dont il est 
séparé parla membrane de Reissner et la rampe tympanique en bas dont 1l est séparé par la membrane 
basilaire sur laquelle se situe l’organe de Corti (organe récepteur de l’audition, 1l contient deux types 
de cellules : cellules ciliées externes et cellules ciliées internes). 


2) Rampe vestibulaire : communique avec le vestibule et est séparée de l’oreille moyenne par la 
fenêtre ovale. 


3) Rampe tympanique : séparé de l’oreille moyenne par la fenêtre ronde . 


Ces deux rampes sont remplies de périlymphe et communique entre elles au sommet de la cochlée 
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Physiologie de l’audition : 


Le signal sonore est une vibration de l’air alors que le cerveau ne reconnait que Île signal électrique 
qu'il lui arrive à partir du nerf donc 1l faut convertir ce signal sonore en un signal électrique par 


Le son stimule l’oreille de deux manières : 
e #’ e e . . . 0] . 
+ Par voie aérienne en utilisant les trois parties de l’oreille 


+ Par voie osseuse en stimulant directement l’oreille interne par vibration des structures osseuses qui 
l’entourent. 


La conduction aérienne est la plus performante et la plus utilisée dans une oreille normale. 


D'abord le son est capté par le pavillon et focalisé dans le CAE puis amené à travers le CAE au 
tympan pour le faire vibrer. 


Lorsqu'il atteint le tympan, le son est transformé en une énergie mécanique. 


Il est ensuite partiellement amplifié par les osselets et transmis dans l’oreille interne par le mouvement 
de la platine de l’étrier qui va mettre en mouvement, en s’enfonçant dans la fenêtre ovale, la 
périlymphe contenue dans la rampe vestibulaire 


Le mouvement du liquide remonte cette rampe jusqu’au sommet de la cochlée puis redescend par la 
rampe tympanique mettant finalement en mouvement la fenêtre ronde qui se trouve à l’extrémité 
(échappement de pression) 


Le mouvement de la périlymphe va lui-même mettre en mouvement par vague de compression 
l’endolymphe contenue dans le canal cochléaire en appuyant sur la paroi supérieure du canal : 
membrane de Reissner 


Cette membrane étant souple, son mouvement va stimuler les CCE et CCI de l’organe de corti et les 


mettre en mouvement. 
Les CCE vont servir d’amplificateur cochléaire et les CCI d’analyseur de fréquence. 


Question : puisque le son n’est qu’une vibration pourquoi alors les sons ne sont pas entendus pareil ?? 
A et diftérent de B ..... ETC 


Chaque fréquence sonore va donc stimuler la cochlée à un certain niveau dans les spires de celle-c1. 


Les basses fréquences vont stimuler le sommet de la cochlée et les hautes fréquences la base de la 


cochlée. 


La stimulation des cellules ciliées de l’organe de Cort: entraine une dépolarisation au niveau des 
flamants nerveux du nerf auditif placés à la base des cellules ciliées. 


Le son est ainsi transformé en énergie électrique pour être envoyé au cerveau et interprété. 
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Les mécanismes de l'audition 
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